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Hema jezik 


Hema jezik (ISO 639-3: nix (http://www.sil.org/iso639-3/documentation.asp?id=nix); congo nyoro, hema- 
sud, kihema, nyoro, runyoro, Southern hema), nigersko-kongoanski jezik kojim u Demokratskoj Republici 
Kongo govori 125.000 ljudi (2000), u provinciji Orientale, distrikt Ituri (teritoriji Irumu i Djugu). Pripadnici 
etničke grupe (Južni Hema) pripadaju istoj skupini kao i Sjeverni Hema, ali njihovi sjeverni rođaci govore 
jezikom lendu [led])tU. 

Hema pripada podskupini nyoro-ganda (J.10) i centralnim bantu jezicima zone J. Njegov dijalekt toro 
(orutoro, tooro), nije isto što i tooro [ttj] jezik iz Ugande . 

Izvori 


1. Ethnologue (16th) (http://www.ethnologue.com/show_language. asp?code=nix) 

Vanjske poveznice 

■ Ethnologue (14th) (http://www.ethnologue.com/14/show_language. asp?code=NIX) 

■ Ethnologue (15th) (http://www.ethnologue.com/15/show_language. asp?code=nix) 
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